CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


12º RODADA 


ENCERI 


0-0 


Mallorca 


31/10/2021 às 10:00 
A Volentin Pizarro Gómez 


O estádio nuevo miranditto (Cádiz) 


1 Amath Ndiaye 
Fali Jiménez 
ddrisu Baba 
% Dani Rodríguez 
1 Aleksandar Sediar 
% iddrisu Baba 
Juan Cala 
À Luis García Plaza 
1 Aleksandar Sedlar 
Lee Kang-n 
Tomás Alarcón 


Manolo Reina 
Álvaro Negredo (pênalti 


Ls Estatísticas 


Mallorca 
Posse de bola (%) 56 
Total de passes 403 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 


Cádiz Mallorca 


1. Jeremias Ledesma 
43. Fali Jiménez & 
16.Juan Cala & 
420. Isaac Carcelén 
22. Alfonso Espino 


1. Manolo Reina (0) & 
3 Brian Oliván 
5. Franco Russo 
4 15. Pablo Maffeo 
4 24, Martin Valjent 
Va. Salva Sevilla 
8. Álex (0) 12. Iddrisu Baba  & 
10. Alberto Perea 14. Dani Rodriguez & 
4 27, lván Chapela 419. Lee Kang-ln & 
9. Anthony Lozano 423. Amath Ndiaye 6 
421, Sobrino 22, Ângel 


42. Jens Jonsson 


Banco de Reservas 


13. David Gil 
4, Marcos Mauro 
15. Carlos Akapo 
119. Santiago Arzamendia 
1 32. Víctor Chust 
7. Salvi 
t/12. Tomás Alarcón & 
14. lván Alejo 
30. Álvaro Bastida Moya 
17. Hlorin Andone 
1 18. Álvaro Negredo «ã 
129. Milutin Osmajie 


13. Dominik Greif 
f2.Joan Sastre 
1/20. Aleksandar Sedlar & 
fa. Ruiz de Galarreta 
6. Febas 
10. Antonio Sánchez 
1.15. Rodrigo Battaglia 
7. Jordi Mboula 
9. Abdón Prats 
11. Lago Júnior 
25. Matthew Hoppe 
26. Fernando Nifio 





